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0. BERNARO KLUZER 


byly Gwardyan OO. Kapucynów, 


opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 16 Czerwca 1897 roku, 
przeżywszy lat 39, w Zakonie 19, a kapłaństwa 15. 


ż Ź 


W Sobotę dnia 19 Czerwca b. r. o godzinie 8 zrana rozpocznie się 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


po którem nastąpi wyprowadzenie zwłok na Cmentarz. 


Na smutny ten obrzęd, stroskani Bracia Zakonni zapraszają Wielebne Duchowieństwo i pobożnych 
Wiernych. 


